LUDWIK OSINSKI 


żołnierz Z 1.1831, urzędnik ołównego szpitala Św. Lazarza 


przeżywszy lat 64, po dolegliwćj chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
w dniu 27 stycznia 1874 rozstał się z tym światem. 


Pozostała żona wraz z córkami zapraszają krewnych, kolegów, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok 
z domu przy ulicy Mikołajskićj dnia 29 b. m. o godzinie 3 po południu na miejsce wiacznego spoczynku. 


Kraków w drukarni „Kraju“ 


